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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 


ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 


Αρ. Φύλλου 654 


26 Ιουλίου 1995 


ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ 


Αριθ. ΟΙΚ, 22470/1720/14.7.95 
Τροποποίηση του Π,Δ/τος 500/1983 (Α 187) όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει σε συμμόρφωση προς τις δια¬ 
τάξεις της οδηγίας 94/68/Ε.Κ. της Επιτροπής των Ευ¬ 
ρωπαϊκών Κοινοτήτων της 16ηςΔεκεμβρίου 1994, «για 
την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 78/ 
318/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί προσεγγίσεως των νο¬ 
μοθεσιών των κρατών-μελών περί των διατάξεων υαλο¬ 
καθαριστήρα και εκτοξευτήρα ύδατος των σχημάτων 
με κινητήρα». 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 

1. Του άρθρου 84 παρ. 2 του Κ.Ο.Κ. που κυρώθηκε με 
το Ν. 2094/92 (ΦΕΚ 182/Α/1992) «περί κυρώσεως του 
Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας». 

2. Των άρθρων 1 παρ. 1 και 3 του Ν. 1338/83 (ΦΕΚ 34/ 
Α/1983) «εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου», όπως τρο¬ 
ποποιήθηκε με την παραγρ. 1 του άρθρου θ του Ν. 
1440/84 (ΦΕΚ 70/Α/1984) «Συμμετοχή της Ελλάδος στο 
κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και Χά- 
λυβος και του Οργανισμού ΕΥΡΑΤΟΜ» και του άρθρου 65 
του Ν. 1892/90 (ΦΕΚ 101 Α>. 

3. Της 32948/329/94 (ΦΕΚ 782/Β/1994) Κοινής Από¬ 
φασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Μεταφορών 
και Επικοινωνιών πει «ανάθεσης αρμοδιοτήτων του 
Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών στους Υφυπουρ¬ 
γούς Μεταφορών και Επικοινωνιών». 

4. Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και 
Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/Α/1985) που προστέ¬ 
θηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ 154/Α/ 
1992). 

5. Του Π.Δ. 431/83 (ΦΕΚ 160/Α/1983) «προσαρμογή 
της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 
70/156/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτή¬ 
των της 6ης Φεβρουάριου 1970 κ.λ.π.» και των μεταγενε¬ 
στέρων τροποποιήσεών της. 

6. Της Κ.Υ.Α. 47271/3950/92 (ΦΕΚ 
764/Β/31.12.1992) «Διαδικασία έγκρισης τύπου οχημά¬ 
των με κινητήρα και των ρυμουλκουμένων τους σε συμ¬ 


μόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 92/53/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 18ης Ιου¬ 
νίου 1992», όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την Κ. Υ.Α. 
38888/3374/93 (ΦΕΚ 951/Β/31.12.1993). 

7. Του Π.Δ. 500/1983 «συμμόρφωση προς τις διατάξεις 
της 7Β/318/ΕΟΚ οδηγίας που αφορούν τις διατάξεις υα¬ 
λοκαθαριστήρα και εκτοξευτήρα ύδατος των οχημάτων με 
κινητήρα» (ΦΕΚ 187/Α/28.12.1983), όπως τροποποιή¬ 
θηκε από τον Ν. 2155/93 (ΦΕΚ 104/Α/1993). 

8. Του Π.Δ. 1382/1981 «συμμόρφωση προς τις διατά¬ 
ξεις της 77/649/ΕΟΚ οδηγίας που αφορούν στο οπτικό 
πεδίο του οδηγού των οχημάτων με κινητήρα» (ΦΕΚ-345/ 
Α/31.12.1981) όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την 
Κ.Υ.Α. οικ. 39162/4597/1991 (ΦΕΚ 
958/Β/22.11.1991), σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις 
της οδηγίας 90/630/ΕΟΚ, αποφασίζουμε: 

"Αρθρο 1 

Σκοπός 

Η παρούσα απόφαση αποσκοπεί στην τροποποίηση του 
Π.Δ/τος 500/1983 (Α 187) όπως έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει σε συμμόρφωση της Ελληνικής νομοθεσίας προς 
τις διατάξεις της οδηγίας 94/68/Ε.Κ. της Επιτροπής των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 16ης Δεκεμβρίου 1994 «για 
την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 78/ 
318/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί προσεγγίσεως των νομο¬ 
θεσιών των κρατών-μελών περί των διατάξεων υαλοκαθα¬ 
ριστήρα και εκτοξευτήρα ύδατος των οχημάτων με κινη¬ 
τήρα», που δημοσιεύθηκε στην Ελληνική γλώσσα στην 
Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με 
αριθμ. 1..354/31.12.1994 σελ. 1 ως 9. 

Αρθρο 2 

Το Π.Δ. 600/1983 τροποποιείται ως εξής: 

1. Το άρθρο 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο άρ¬ 
θρο 2: 

«Άρθρο 2 

Ως όχημα για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης 
νοείται κάθε όχημα με κινητήρα της κατηγορίας ΜΙ, όπως 
η κατηγορία αυτή προσδιορίζεται στο παράρτημα ΙΙΑ της 
ΚΥΑ 47271/3950/92, που προορίζεται να κυκλοφορεί 
επί οδού, έχει τουλάχιστον τέσσερις (4) τροχούς και μέγι- 
στη ταχύτητα εκ κατασκευής μεγαλύτερη των 25 χιλιομέ¬ 
τρων την ώρα». 
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2. Το άρθρο 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο άρ¬ 
θρο 3: 

« Αρθρο 3 

Οι αρμόδιες Ελληνικές Αρχές δεν δύνανται να αρνηθούν 
τη χορήγηση έγκρισης ΕΟΚ ούτε την χορήγηση της έγκρι¬ 
σης από εθνικής πλευράς ενός οχήματος για λόγους που 
αφορούν στις διατάξεις υαλοκαθαριστήρα και εκτοξευ- 
τήρα ύδατος ή μια διάταξη εκτοξειπήρο Οδατος: 

- αν το όχημα αυτό πληροί τις προδιαγραφές των σχετι¬ 
κών παραρτημάτων όσον αφορά στις διατάξεις υαλοκαθα¬ 
ριστήρα και εκτοξευτήρα ύδατος. 

- αν η διάταξη αυτή εκτοξευτήρα ύδατος, θεωρούμενη 
σαν τεχνική ολότητα κατά την έννοια του άρθρου 2 της 
ΚΥΑ 47271/3950/92, πληροί τις προδιαγραφές του πα¬ 
ραρτήματος I. 

- αν το όχημα αυτό είναι εφοδιασμένο με μία διάταξη 
εκτοξευτήρα ύδατος η οποία έχει γίνει αποδεκτή σαν τε¬ 
χνική ολότητα κατά την έννοια του άρθρου 2 της ΚΥΑ 
47271/3950/92 και η οποία έχει τοποθετηθεί σύμφωνα 
προς τις προδιαγραφές του παραρτήματος I, σημείο 
6.2.5». 

3, Το άρθρο 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο άρ¬ 
θρο 4: 

« Αρθρο 4 

1. Οι αρμόδιες Ελληνικές Αρχές δεν δύνανται να αρνη¬ 
θούν ή να απαγορεύσουν την πώληση, την καταχώρηση 
στα μητρώα, τη θέση σε κυκλοφορία ή τη χρήση των οχη¬ 
μάτων για λόγους που αφορούν: 

- τις διατάξεις υαλοκαθαριστήρα και εκτοξευτήρα ύδα¬ 
τος, αν αυτές πληρούν τις προδιαγραφές των σχετικών 
παραρτημάτων, 

- τη διάταξη εκτοξευτήρα ύδατος, αν αυτή έχει γίνει 
αποδεκτή σαν τεχνική ολότητα κατά την έννοια του άρ¬ 
θρου 2 της ΚΥΑ 47271 /3950/92 και αν έχει τοποθετηθεί 
σύμφωνα με τις προδιαγραφές του παραρτήματος I, ση¬ 
μείο 6.2.5. 

2. Οι αρμόδιες Ελληνικές Αρχές δεν δύνανται να απαγο¬ 
ρεύσουν τη διάθεση στην αγορά μιας διατάξεως εκτοξευ- 
τήρια ύδατος που θεωρείται ως τεχνική ολότητα κατά την 
έννοια του άρθρου 2 της ΚΥΑ 47271 /3950/92, αν αυτή 
είναι σύμφωνη προς ένα εγκεκριμένο τύπο σύμφωνα με το 
άρθρο 2 δεύτερη περίπτωση». 

3. Το άρθρο 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο άρ¬ 
θρο 5: 


του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών λαμβάνει 
τα μέτρα που είναι αναγκαία για να τηρείται ενήμερη για 
κάθε τροποποίηση ενός ή περισσοτέρων στοιχείων και χα¬ 
ρακτηριστικών που προβλέπονται στο παράρτημα I σημείο 
2.1 της παρούσης απόφασης. Η ίδια αρχή αποφασίζει αν 
για την παραπάνω μεταβολή απαιτείται να γίνουν νέες δο¬ 
κιμές και έλεγχοι στον τροποποιημένο τύπο οχήματος και 
να συνταχθεί νέο δελτίο έγκρισης. Αν από τους ελέγχους 
και τις δοκιμές διαπιστωθεί άτι δεν τηρούνται οι προδια¬ 
γραφές της παρούσας απόφασης οι τροποποιήσεις δεν 
εγκρίνονται». 

5. Προστίθεται τό ακόλουθο νέο άρθρο 5α: 

«Αρθρο 5α 

Οι τροποποιήσεις που είναι αναγκαίες για να προσαρμο- 
σθούν στην τεχνική πρόοδο οι προδιαγραφές των παραρ¬ 
τημάτων εκδίδονταχ σύμφωνα με τη διαδικασία που προ- 
βλέπεται στο άρθρο 13 της ΚΥΑ 47271/3950/92 (ΦΕΚ 
764/Β/31.12.1992) που εκδόθηκε σε συμμόρφωση προς 
τις διατάξεις της οδηγίας 92/53/ΕΟΚ και της οδηγίας 70/ 
156/ΕΟΚ. 

Η διαδικασία αυτή δεν εφαρμόζεται στις τροποποιήσεις 
που αποβλέπουν στην εισαγωγή προδιαγραφών που αφο¬ 
ρούν στις διατάξεις υαλοκαθαριστήρα και εκτοξευτήρα 
ύδατος άλλες εκτός αυτών του αλεξηνέμου». 

Άρθρο 3 * 

1. Από 1 ης Ιουλίου 1995, οι υπηρεσίες του Υπουργείου 
Μεταφορών και Επικοινωνιών δεν μπορούν για λόγους 
που αφορούν τα συστήματα υαλοκαθαριστήρων και εκτο- 
ξευτήρων ύδατος: 

- να αρνηθούν, για ένα τύπο μηχανοκίνητου οχήματος ή 
ένα τύπο συστήματος υαλοκαθαριστήρων και εκτοξευτή- 
ρων ύδατος, τη χορήγηση έγκρισης τύπου ΕΟΚ ή εθνικής 
έγκρισης τύπου ή 

- να απαγορεύσουν την ταξινόμηση, την πώληση ή τη 
θέση σε κυκλοφορία οχημάτων ή την πώληση ή τη θέση σε 
λειτουργία συστημάτων υαλοκαθαριστήρων και εκτσξευ- 
τήρων ύδατος, τη χορήσηση έγκρισης τύπου ΕΟΚ ή εθνι¬ 
κής έγκρισης τύπου ή 

εφόσον τα συστήματα υαλοκαθαριστήρων και ε«τοξευ¬ 
τή ρων ύδατος πληρούν τις απαιτήσεις του Π.Δ. 500/1983 
(ΦΕΚ 187/Α/28.12.1Θ83), όπως τροποποιείται από την 
παρούσα απόφαση. 

2. Από 1ης Ισνουαρίου 1996, οι υπηρεσίες του Υπουρ¬ 
γείου Μεταφορών και Επικοινωνιών: 


« Αρθρο 5 

1. Για να εκδοθεί από την Υπηρεσία του Υπουργείου 
Μεταφορών και Επικοινωνιών έγκριση ΕΟΚ ενός οχήμα¬ 
τος όσον αφορά στο μηχανισμό υαλοκαθαριστήρα και 
εκτοξευτήρα ύδατος σε μια διάταξη ή σε ένα τύπο μηχανι¬ 
σμών εκτόξευσης ύδατος ως τεχνική ολότητα, υποβάλλε¬ 
ται από τον κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτημένο αντι¬ 
πρόσωπό του αίτηση που συνοδεύεται από τα στοιχεία 
που αναφέρονται στην παρ. 3 του παραρτήματος I της πα¬ 
ρούσας απόφασης. 

2. Η αρμόδια αρχή που προβλέπεται στην προηγούμενη 
παρόγραφο κάνει τους ελέγχους και τις δοκιμές που προ- 
βλέπονται στα παραρτήματα της παρούσας απόφασης και 
συντάσσει ένα δελτίο έγκρισης σύμφωνα με τα παραρτή¬ 
ματα της παρούσας απόφασης. 

3. Μετά τη χορήγηση της έγκρισης, η αρμόδια υπηρεσία 


-•δεν χορηγούν πλέον την έγκριση τύπου ΕΟΚ και 
- μπορούν να αρνηθούν να χορηγήσουν την εθνική 
έγκριση τύπου 

για έναν τύπο οχήματος για λόγους που αφορούν τα συ¬ 
στήματα υαλοκαθαριστήρων και εκτοξευτήρων ύδατος, 
καθώς και για έναν τύπο συστήματος εκτοξευτήρων ύδα¬ 
τος εφόσον δεν πληρούνται οι απαιτήσεις του Π.Δ. 500/ 
1983, όπως τροποποιείται από την παρούσα απόφαση. 

3. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 2 του άρθρου 
αυτού, όσον αφορά τα ανταλλακτικά, οι υπηρεσίες του 
Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών εξακολουθούν 
να χορηγούν την έγκριση τύπου ΕΟΚ για συστήματα εκτο¬ 
ξευτήρων ύδατος σύμφωνα με την αρχική διατύπωση του 
Π.Δ. 500/1983 όπως περιλαμβάνεται στο ΦΕΚ 187/Α/ 
28.12.83, εφάσσν τα εν λόγω συστήματα εκτοξευτήρων 
ύδατος: 
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- πρόκειται να τοποθετηθούν σε όχημα ήδη οε χρήση 
και 

- πληρούν τις απαιτήσεις του εν λόγω Π.Δ. 500/1983, 
που ισχύουν όταν ταξινομήθηκαν τα οχήματα για πρώτη 
φορά. 

Άρθρο 4 

Ο κατάλογος των παραρτημάτων και τα παραρτήματα 
του Π.Δ. 500/1983 (ΦΕΚ 107/Α/28.12.1983) αντικαθί¬ 
στανται από τον κατάλογο και τα παραρτήματα που ακο¬ 
λουθούν και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρού¬ 
σας απόφασης. 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 

Παράρτημα I: Πεδίο εφαρμογής, ορισμοί, αίτηση έγκρι¬ 
σης ΕΟΚ τύπου, χορήγηση έγκρισης ΕΟΚ τύπου, προδια¬ 
γραφές, διαδικασία δοκιμών, σήμανση, τροποποιήσεις 
των εγκρίσεων, συμμόρφωση της παραγωγής. 

Παράρτημα II: Διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί 
για τον προσδιορισμό του σημείου Η και της πραγματικής 
γωνιάς κλίσεως του ερεισινώτου και για την εξακρίβωση 
της σχετικής θέσεως των σημείων Η και Π και του λόγου 


μεταξύ της προβλεπόμενης γωνίας και της πραγματικής 
γωνίας κλίσεως του ερεισινώτου. 

Παράρτημα III: Μέθοδος για τον προσδιορισμό των σχέ¬ 
σεων των διαστάσεων μεταξύ των αρχικών σημείο» ανα- 
γνωρίσεως του οχήματος και του τρισδιάστατου συστήμα¬ 
τος αναφοράς. 

Παράρτημα IV: Διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί 
για τον προσδιορισμό των ζωνών οράσεως επί των αλεξη- 
νέμων των σχημάτων της κατηγορίας Μ, σε σχέση προς τα 
σημεία V. 

Παράρτημα V: Μίγμα για τη δοκιμή των μηχανισμών υα¬ 
λοκαθαριστήρα και εκτοξειπήρα ύδατος του αλεξηνέ- 
μου. 

Παράρτημα VI: Έγγραφο πληροφοριών (όχημα). 

Παράρτημα VII: Έγγραφο πληροφοριών (ιδιαίτερη τε¬ 
χνική μονάδα). 

Παράρτημα VIII: Πιστοποιητικό έγκρισης τύπου 
(όχημα). 

Παράρτημα IX: Πιστοποιητικό έγκρισης τύπου (ιδαίτερη 
τεχνική μονάδα). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΝ. ΟΡΙΣΜΟΙ. ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΟΚ ΤΥΠΟΥ, ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ 
ΕΟΚ ΤΥΠΟΥ. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΟΚΙΜΩΝ, ΣΗΜΑΝΣΗ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
ΤΩΝ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ, ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

1. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

1.1. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στα οπτικό πεδίο τών οδηγών οχημάτων τής 
κατηγορίας Μι πού έκτεινεται οέ γωνία 180’ πρόϊ τό εμπρός. 

1.1.1. Σκοπεί στην εξασφάλιση καλής ορατάτητο; στ κακοκαιρία εξειδικεύσντας τί; σχετικέ; 
προδιαγραφές προς τούς μηχανισμούς υαλοκαθαριστήρα καί εκτοξευτήρα ύδατος τών 
οχημάτων τής κατηγορίας Μ). 

1.1.2. Οι προδιαγραφές τής παρσύσης οδηγίας όπως έχουν συνταχθεϊ έφαρμόζονται ατά 
οχήματα της κατηγορίας Μι επί τών όποιων η δέση οδηγήσεως ευρίσκεται στο 
αριστερό. Στην περίπτωση των οχημάτων τής κατηγορίας Μι στα οποία η δέση 
οδηγήσεως ευρίσκεται στο δεξιό οι προδιαγραφές αυτές είναι εφαρμοστέες Γηυίοιυ 
πυιοηάϊε δι’ αντιστροφής τών εξειδικευμένων κριτηρίων. 

2. ΟΡΙΣΜΟΙ 


2. .1 · Τύπος οχήματος όσον αφορά στους μηχανισμούς υαλοκαθαριστήρα και εχτοξευτήρα 

ύδατος 

Ως «τύπος οχήματος όσον αφορά στους μηχανισμούς υαλοκαθαριστήρα και έκτοξεν- 
τήρα ύδατος» νοούνται τα οχήματα μι κινητήρα που δεν παρουσιάζουν μεταξύ τους 
διαφορές ως προς τα .κατωτέρω βασικά στοιχεία: 

2.1.1. τα σχήματα και τις εξωτερικές και εσωτερικές διαρρυθμίσεις που. οτήν οριζόμενη στο 

σημεία 1 ζώνη, δϋνανται να επηρεάσουν την όρατότητα· 

2.12. το σχήμα και τις διαστάσεις του αλεςηνέμου, καθώς και των στερεώσεων του, όταν ενδέχεται 
να επηρεάσουν τις ζώνες οράσεως που καλύπτονται από το παράρτημα IV· 

2.1.3. τα χαρακτηριστικά τών μηχανισμών υαλοκαθαριστήρα και Γκτοξεντήρα ύδατος. 

22. Τρισδιάστατο σύστημα αναφοράς 

Ως «τρισδιάστατο σύστημα αναφοράς» νοείται ένα σύστημα αναφοράς που συνίστα- 
ται από ένα χατακόρυφο διάμηκες επίπεδο Χ-Ζ. ένα Οριζόντιο επίπεδο Χ-Υ και ένα 
εγκάρσιο χατακόρυφο επίπεδο Υ -Ζ (6λ. παράρτημα III εικόνα 2) και πού χρησιμεύει 
για τον προσδιορισμό των σχετικών αποστάσεων μεταξύ τής προίλεπομένης δέσεως 
για τα σημεία επί τών επιπέδων και της πραγματικής θέσεώς τους επί του οχήματος. Η 
μέθοδος που επιτρέπει τον εντοπισμό του οχήματος σε σχέση προς τα τρία επίπεδα 
υποδεικνύεται στο παράρτημα III. Όλες οι συντεταγμένες που άναφέρονται στην 
αρχή συντεταγμένων στο έδαφος πρέπει να υπολογισθοϋν για ένα όχημα έτοιμο προς 
κυκλοφορία, όπως Ορίζεται στο σημείο 2.6 τον παραρτήματος I ΚΥΑ 47271/3950/9 
συν έναν επιβάτη καθήμενο επί του εμπρόσθιου καθίσματος που έχει μάζα 75 
!<$ ± 1 %. 

2.21. Τα οχήματα τα οποία είναι εφοδιασμένα με σύστημα αναρτήσεως που επιτρέπει τη 

ρύθμιση της άποστάσεως εκ του εδάφους θά δοκιμάζονται υπό τις κανονικές 
συνθήκες χρηαεως που εξειδικεύονται από τον κατασκευαστή. 

2. 3 Αρχικά σημεία αναγνωρίαεως 

Ως «αρχικά σημεία αναγνωριστώ;» νοούνται οι οπές, επιφάνειες, σήματα και αημεϊα 
προσδιορισμού επί τον αμαξώματος - τού Οχήματος. Ο τύπο; τού χρησιμοποιούμενου 
σημείου αναγνωρίσει»; και η θέση κάθε σημείου αναγνωρίσεως (σε συντεταγμένες X. 

Υ καί Ζ τον τρισδιάστατου συστήματος αναφοράς) καθώς επίσης και η απόστασή τους 
αε σχέση μέ ένα θεωρητικό επίπεδο που παριστάνει το έδαφος πρέπει να υποδεικνύε¬ 
ται άπό τον κατασκευαστή. Αυτά τα σημεία αναγνωρίσεως δύνανται να είναι εκείνα 
που χρησιμοποιήθηκαν για τη συναρμολόγηση τού αμαξώματος. 
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2. 4 

-- 5 
2.6 

2.7 

2 . 8 
2 - 9 

2.10 

2 . 11 

2. 13 

2. 13 

2.14 

2.15 

2. 16 

2 . 17 


Πραγματική γωνία κλίσεως ταυ Κορμού 
(Βλ. παράρτημα II). 

♦ 

Προθλεπομένη γωνία κλίοτως του ΚΟρμΟυ 

(Βλ. παράρτημα ίΐ). 

Χημεία V 

ο- «οημεία V» νοούνται τα σημεία των οποίων η θέση οτο εσωτερικό τού θαλάμου 
επιόατών προσδιορίζεται δια κατακορνφων διαμήκων επιπέδων άιερχομένων δια των 
κέντρων των προόλεπουενων αχροτάτων θέσεων καδημενιον επί της εμπρόσθιας 
σειρά; καθισμάτων, και σϊ σχέση προς το σημείο Κ και την προδλεπομένη γωνία 
κλίσεω; του ερεισίνωτου. τα οποία χρησιμεύουν για την επαλήθευση τη; πιστότητος 
προς τις σχετικές απαιτήσεις προς το οπτικό πεδίο (δλ. παράρτημα IV}. 

Χημείο Η η σημείο αναφοράς θΐαεως καθημένου 
(Βλ. παράρτημα II). 

Χημείο Η 

(Βλ. Παράρτημα Η). 

Χημεία αναφοράς του αλεζηνόμου 

£2; «σημεία αναφοράς του αλεξηνέμαυ» νοούνται τα σημεία που ευρίσκονται στην 
τομή μετά του αλεςηνέμου των γραμμών, οι οποίες ακτινοειδώς εκκινούν προς 
εμπρός έκ των σημείων V μέχρι της εξωτερικής επιφάνειας του αλεξηνέμαυ. 

Διαφανής επιφάνεια ενός αλεζηνέμου 

Ως «διαφανής επιφάνεια ενός αλεςηνέμου» νοείται το τμήμα της επιφάνεια; αυτής 
τον οποίου ο συντελεστής φωτεινής μεταδόσεως μετοούμενος καθέτως προ; την 
επιφάνεια είναι τουλάχιστον 70%. 

Εύρος Οριζοντίου ρυθμίαεως του καθίσματος 

Ως «εύοος οριζοντίου ρυθμίαεως τού καθίσματος» νοείται ή περιοχή των κανονικών 
θέσεων οδηγήσεως η οποία προ βλέπεται από τον κατασκευαστή για τη ρύθμιση του 
καθίσματος οδηγού κατά τον αξονα X (6λ. σημείο 2.3). 

Συμπληρωματικό εύρος μετατόπισε ως τού καθίσματος 

Ως «συμπληρωματικό εύοος μετοτοπίσεως του καθίσματος» νοείται η περιοχή η 
οποία προδλέπεται από τον κατασκευαστή για τη μετατόπιση του καθίσματος κατά 
- τον άξονα X (6Χ. σημείο 2.3), πέραν τού εύρους των κανονικών θέσεων οδηγήσεως το 
Οποιο αναφέρεται στο σημείο 2.13 και το οποίο < χρησιμοποιείται κατά τη μετατροπή 
των καθισμάτων οε κλίνες η για τη διευκόλυνση της εισόδου στο όχημα. 


Μηχανισμός υαλοκαθαριστήρα 

< 2 ; «μηχανισμός υαλοκαθαριστήρα» νοείται το σύνολο που απστελεϊιαι από ένα 
μηχανισμό που χρησιμεύει για τσν καθαρισμό της εξωτερικής επιφάνειας του 
αλεςηνέμου, και τα παρεπόμενα και τα όργανα χειρισμού, απαραίτητα για τη θέση σε 
λειτουργία και την παύση λειτουργίας του μηχανισμού. 


Πεδίο ταυ υαλοκαθαριστήρα 

Ως «πεδίο του υαλοκαθαριστήρα» νοείται η περιοχή της εξωτερικής επιφάνειας ενός 
βρεγμένου αλεξηνέμου που σαρώνεται από τον υαλοκαθαριστήρα. 

Μηχανισμός εκτοξευτήρα ΰδατος 

Ως «μηχανισμός εκτοξευτήρα ύδατος» νοείται ένας μηχανισμός που χρησιμεύει για 
την αποθήκευση και την εναπόθεση ενός υγρού επί της εξωτερικής επιφάνειας του 
αλεςηνέμου. μετά των απαραιτήτων οργάνων χειρισμού, γιάτη θέση οτ λειτουργία και 
την παύση λειτουργίας του μηχανισμού. 

Όργανο χειρισμού του εκτοζευτήρα ύδατος 

Ως «όργανο χειρισμού του εκτοξευτήρα ύδατος» νοείται ένα μέσο ή παρεπόμενο 
θέσεως σε λειτουργία και παύαιως της λειτουργίας τοκ-μηχανιαρσύ του εκτοξευτήρα 
ύδατος. Η θέση οε λειτουργία και η παύση δύνανται να συνδυάζονται με τη 
λειτουργία του υαλοκαθαριστήρα ή να είναι τελείως ανεξάρτητες αυτού. 

Αντλία του εκτοξευτήρα ΰδατος 

Ως «Αντλία τού εκτοξευτήρα ύδατος» νοείται ένας μηχανισμός που χρησιμεύει για να 
φέρει το υγρά του έκτοξεντήρα ύδατος οπό την αποθήκη στην επιφάνεια του 
αλεζηνέμου. 
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2.13. Αχροφόσιο 

— “Ακαοφύσκ»" νοείται μια διάταξη που χρησιμεύει για να κατευθύνει το υγρό του 
κίτοξευτήρα ύδατος επί του αλεςηνέμου. 

2/13 Λειτουργία μηχανισμού του εκτοίευτηρα ύόαιος 

Οζ 'ΑΣίτονί'ι'ίο μηχανισμού του ίν.χοτϊντιίζο ύδατος^ νοείται Η ιτιιτοπκ Ενός 
μηχανισμού «ταξϊντήρβ ύδατος να εναποθέτει το υγρό επί της οκοπευοαενης 
περιοχή; του αλεΞηνέμου χωοί; να προκαλείται διαρροή ή εμπλοκή ενός αωλήνβς του 
εκταςεντήρα ύδατος. όταν ο μηχανισμός χρησιμοποιείται κανονικά. 

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΕΩΣ ΕΟΚ 

ς ΐ Αίτηση ογχρίσεως ΕΟΚ ενός τύπου οχήματος, όοον αφορά στους μηχανισμούς 

υαλοκαθαριστήρα και εκτοξευτήρα ύδατος 

3.1.1. Η αίτηση έγκρισης ΕΟΚ τύπου, σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 4 Κ / Α 47271 / 
3950/92 για έναν τύπο οχήματος όσον αφορά τα συστήματα υαλοκαθαριστήρων και 
έκτοςευτηρων ύδατος υποβάλλεται από τον κατασκευαστή. 


3.12. Υπόδειγμα του εγγράφου πληροφοριών δίδεται στο παράρτημα VI. 

3 1 3 ένα όχημα άντυτροοωπευτικό τού τύπου οχήματος προς έγκριση πρέπει να παρουσια¬ 

στεί στην επιφορτισμένη με τις δοκιμές εγκρίσεως τεχνική υπηρεσία. 


Αίτηση εγκρίοεως ΕΟΚ ενός τύπου μηχανισμού εκτοξευτήρα ύδατος ως τεχνικής 
Ολότητας 


3.2.1. 


Η αίτηση έγκρισης ΕΟΚ τύπου, σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 4 ΚΥΑ 47271/ 
3950/ 92 για έναν τύπο συστήματος εχτοξευτήρων ύδατος ως ιδιαίτερης τεχνική; μσναοας 
υποβάλλεται από τον κατασκευαστή. 


3 22 . 
3.23. 


Υπόδειγμα του εγγράφου πληροφοριών δίδεται στο παράρτημα VII. 

Ένα δείγμα του τύπου του προς έγκριση συστήματος υποβάλλεται στην τεχνική υπηρεσία που 
διεςάγειτίί δοκιμές έγκρισης τύπου. Η τεχνική υπηρεσία δύναταμ εν αναγκη, να ζητησει εια 
επιπλέον δείηια. Τα δείγματα πρέπει να φέρουν ευανάγνωστη και ανέντιμη την εμπορική 
επωνυμία του αιτσύντος ή τη μάρκα και την αναγνώριση του τύπου.. 


4. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΟΚ ΤΥΠΟΥ 


4.1. Εφόσον πληρούνται οι σχετικέ; απαιτήσεις, χορηγείται έγκριση ΕΟΚ τύπου βάσει του 
άρθρου 4 παράγραφος 3 και του άρθρου 4 παράγραφος 4 της ΚΥΑ 47271 /3950/92 

4.2. Υπόδειγμα του πιστοποιητικού έγκρισης ΕΟΚ τύπου δίδεται στο·. 

4.2.1. Παράρτημα νίΠ για τις αιτήσεις που αναφέρει ίο σημείο 3.1. 

4.2.2. Παράρτημα IX για τις αιτήσεις που αναφέρει το σημείο 3.2. 

4.3. Σε κάθε εγκεκριμένο τύπο σχήματος ή συστήματος εχτοξευτήρων ύδατος αποδίδεται αριθμός 
έγκρισης σύμφωνα με το παράρτημα VII της ΚΥΑ 47271/3952.· '^ο συγκεκριμένο κράτος 
μέλος δεν αποδίδει τον ίδιο αριθμό σε άλλο τύπο οχήματος ή συστήματος ενπσξευτήρων 
ύδατος. 
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5. 

ί.Ι. 

5.1.1. 

5 1.2. 

5.1.2.1. 

5.1.3. 

5.1.3.1. 

ί.1.3.2. 

ί.1.3.3. 

5.1.4. 

5.1.5. 

5.1.6. 

5.1.7. 

5.1.8. 

5.1.9. 

5.1.9. !. 

5.1.10. 

5.1.11. 


εξεδικευςεις 

Μηχανισμό: υιιΛοκαθπριοϊήριι 

Κάθ€ όχημα πρέπει να είναι εξοπλισμένο με έναν τουλάχιστον αυτόματο μηχανισμό 
ναλοκαΰαοιστήρα. δηλαοή όννίαιενο να λειτουργήσει όταν ο κινητήρα; του σχήματος 
περιοτρέ'Εεται. -/««ί** “13.11 παρέμβαση τον οδηγού εκτός α.το Γην απαραίτητη για να 
ιεύιϊ οε λειτουο-.-ια ο υαλοκαθεαηστήρας και για να σταιιαττ,αεί- 

Το πεύίον του ναλσκαύοριοτήρα πρέπει να αντιπροσωπεύει τουλάχιστον 809» τη; 
—,νης όοάσεω: Β που προσδιορίζεται ατό σημείο 2.3 τού παραρτήματος IV. 

Ποέ.ΐΕΐ εϊ άλλου να αντιπροσωπεύει τουλάχιστον 9855 τη; ζώνη; οσάοεω; Α .-του 
προσδιορίζεται στο σημείο 2.2 του παραρτήματος IV. 

Ο υαλοκαθαριστήρα; πρέπει να έχει τουλάχιστον δύο συχνότητες σαρώοεως: 

η μία των συχνοτήτων πρέπει νά είναι ιση ή μεγαλύτερη των 45 κύκλων ανά λεπτό, 
ενό; κύκλου αποτελοϋντος μίαν πλήρη κίνηση μεταόάσεως μετ’ επανόδου του 
σααώθρου ■ 

μία άλλη Ουχνότης πρε,τει να είναι τουλάχιστον 10 κύκλοι και το μέγιστο 55 κύκλοι 
ανά λί.ΤΓ0- 

Η διαφορά αεταΞύ της υψηλότερα; συγνστητος και μια; τουλάχιστον γα των 
χαμηλότερων ονχνοτήτωγ πρέπει να είναι τουλάχιστον 15 κύκλοι ανά λ-εζττά- 

Οι συχνότητες που αναφέρει το σημείο 5.13 επιτυγχάνονται όπως υποδεικνύεται στα σημεία 
6.1.1-6.1-6 και 6.1.8. 

Προκειμένσυ να πληρωθούν οι προδιαγραφές του σημείου 5.1.3 επιτρέπεται να 
■χρησιμοποιηθούν μηχανισμοί υαλοκαθαριστήρα διαλείποντος συστήματος, υπό τον 
όρο ότι η μία εκ των συχνοτήτων τηρεί τι; προδιαγραφές του σημείου 5.1.3.1, και ότι 
μία εκ των άλλων συχνοτήτων, οι οποίες επιτυγχάνονται δια διακοπή; τη; κυρίας 
συχνότητο:, δύναται να φθάαει την τιμή των 10 τουλάχιστον κύκλων ανά λεπτό. 

Όταν ο μηχανισμό: υαλοκαθαριστήρα παύει να λειτουργεί δια της χρήσεως του 
οογάνου χειοισιιοϋ. τα σάρωθρα οφείλουν να επανέλθονν αυτομάτως στην θέση 
ηρεμίας τους. 

Το σύστημα ποέπει να ανέχεται εμπλοκή επί 15 δευτερόλεπτα. Επιτρέπεται η χρήση διστό¬ 
μων αυτόματη: προστασία: του κυκλώματος, υπό τον ορο ότι, για την ρδεχομενη επαναφο¬ 
ρό δεν απαιτείται παοέαβασή αε άλλα όργανα χειρισμού εκτός απο το όργανό χειρισμού των 
υαλοκαθαριστήρων. Η διαδικασία και οι όρσι δοκιμών περιγράφονται στο σημείο 6.1.γ. 

Το πεδίο του υαλοκαθαριστήρα πρέπει να πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις του 
σημείου 5.1.2. όταν οι υαλοκαθαριστήρες δοκιμάζονται σε μία συχνότητα που 
ικανοποιεί τις διατάζεις του σημείου 5.1.3.2 και υπό του: όρους οι οποίοι αναφέρο- 
νπαι στο σημείο 6.1.10. 

Τα αεροδυναμικά αποτελέσματα τα οποία συνδέονται προς τις διαστάσεις και το 
σχήμα του αλεςηνέμου και η αποτελεσματικότης του μηχανισμού του υαλοκαθαριστή¬ 
ρα πρέπει να προσδιορισθουν υπό τις ακόλουθες συνθήκες: 


Όταν υποβάλλονται σε άνεμο σχετικής ταχύτητας ίσης προς το 80% της μεγίστης ταχύτητας 
του οχήματος, αλλά που δεν υπερβαίνει τα 160 λπυΗ, τα συστήματα υαλοκαθαριστήρων, τα 
οποία έχουν τεθεί σε λειτουργία στη μεγίστη συχνότητα, πρέπει να συνεχίζουν να σαρώνουν 
το πεδίο όπως ορίζεται στο σημείο 5.1.2.1 με την αυτή αποτελεσματικότητα και υπό του: 
ίδιους όρους που αναφέρει- το σημείο 6.1.10.2. 

Ο βραχέων του υαλοκαθαριστήρα πρέπει να έχει τοποθετηθεί κατά τρόπον ώστε να 
δύναται να άπομακρυνθεϊ εχ του αλεςηνέμου για να επιτρέπει τον καθαρισμό αντου 
δια της χειρός. 

Η απαίτηση αυτή δεν ισχύει για συστήματα, τα οποία, όταν δεν είναι εν λειτουργία, ευρίακονται σε 
περιοχή του αλεςηνέμου που δεν είναι ορατή διότι καλύπτεται από μέρη του οχήματος [όπως το 
εμπρόσθιο κάλυμμα (καπό) της μηχανής, τον πίνακα οργάνων χειρισμού, κ./-τ.]. 

Ό μηχανισμός υαλοκαθαριστήρα πρέπει νά είναι Ικανός νά λειτουργεί έπί δύο λεπτά 
έπϊ στεγνού άλεξηνέμσυ δταν ή έξωτερική θερμοκρασία είναι -18±3* Ό ύπό τις 
περιγραφόμενες ατό σημείο 6.1.11 συνθήκες. 
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Μηχανισμός εκιοζευτήρο ΰόαιος 

ΚάΟί όχημα πρέπει να Είναι εφοόιαοιιέν» ιιε ένα μηχανισμό ικτοξεντήοα νδατο; ικανά 
να ανθίσταται στα δημιουργούμενα φορτία όταν τα άκροφύοια είναι ειιφρανιιένα και 
όταν το σύστημα τίθεται σε λειτουργία συιιψωνα προ; τη διαοικασια .τοτ .τεριγοάφε- 
ται στα σημεία ό.2.1 καί 6.2.2. 

Οι επιδόσεις του συστήματος εκτοςεντήοων ύδατος δεν ποέ.τει να επηρεάζονται αρνητικά 
α.τό την έκθεσή του στους προδιαγραφόμενους στα σημεία 6.2.3 και 6.2.4 κύκλους θερμοκρα- 
αίας, 

Ο μηχανισμό: εκτοξευτηοα υδατο; πρέπει να δύναται να παοέχει ικανή ποσότητα 
υγρόν για να απελευθερώνει 60% της προσόιοριζομέτης στο σημείο 221 τονπαοαοτή- 
ματο: Ι\ ωσνης νπο τον: περιγοαφομένονς στο σημείο 6.2.3 του παοσντο: παοαστη- 
μσιος ορού;. ” ’ 

Η χωρητικοτης τη: δεξαμενή; υγρού δεν πρέπει να είναι κατώτερη του I λίτρου. 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΟΚΙΜΗΣ 
Μηχανισμός υαλοκαθαριστήρα 

Πλιτν αντιθέτων διατάξεων οι πεοιγοαφόμενες κατωτέρω δοκιμές πρέπει νά έκτελοΰ- 
νται ιιε τονς ακολούθους όρους: 

των* ΤΕριδώλλονΐος δεν π ® εΓΙΓ1 ν “ είνα ι κατώτερη των 10* Ο ούτε ανώτερη 


5.2.4. 

6 . 

6 .!. 

6 . 1 . 1 . 

6 . 1 . 2 . 

6.1.3. 

6.1.4. 

6.1.4.1. 

6.1.4.2. 

6.1.4.3. 

6.1.4.4. 

6.1.4.5. 

6.1.5. 

6 . 1 . 6 . 

6.1.7. 

6 . 1 . 8 . 


6.1.9. 

6 . 1 . 10 . 

6 . 1 . 10 . 1 . 

6 . 1 . 10 . 2 . 

6 . 1 . 11 . 


το αλεςήνεμο διατηρείται σταθερά βρεγμένο· 

αν πρόκειται περί ενός ηλεκτρικού μηχανισμού υαλοκαθαριστήρα πρέπει να σνντοέ- 
χουν οι ακοκουθοι συμπληρωματικοί όοοι: 

0 συσσωρευτής πρέπει να είναι πλήρως φορτισμένος- 

ο κινητήρας πρε-τει να περιστρέφεται με ταχύτητα αντιστοιχούσα στο 30% του ρυθμού 
λειτουργίας, μεγίστης ισχύος- 

οι φανοί διασταυρώσεως πρέπει να είναι αναμμένοι· 

οι μηχανισμοί θερμάνσεως και/ή του ανεμιστήρα πρέπει να λειτουργούν με ρυθμό 
λειτουργίας αντιστοιχούντο σε μεγίστη κατανάλωση ρεύματος - 

οι διατάξεις εξουδετερώσεως της πάχνης και της δρόσου, αν υπάρχουν, ποέπει να 
λειτουργούν με ρυθμό λειτουργία; αντιστοιχούντο οε μεγίστη κατανάλωση ρεύματος. 

Οι μηχανισμοί υαλοκαθαριστήρα δια πεπιεσμένου αέρα ή δι’ υπαπιέσεω; πρέπει να 
δννανται να λειτουργούν συνεχώς στις προδιαγραφόμενες συχνότητες, οποιοσδήποτε 
και αν είναι ο ρυθμός λειτουργίας και το φορτίο του κινητήρα. 

Οι σνχΐΌτττες σαρώσεως των μηχανιομών υαλοκαθαριστήρα πρέπει να πληρούν τις 
αναφερομενες στο σημείο 5.1.3 προδιαγραφές μετά ένα προκαταρκτικό χρόνο 
λειτουργίας του μηχανισμού είκοσι λεπτών επί δρώμενης έπιςανείας." 

Οι αναφερόμενοι στο σημείο 5.1.7 όροι πληαούνται δταν οι βραχίονες έχουν 
«κινητοποιηθεί στην κατακορυφη θέση τους επί ένα συνεχές διάστημα 15 δευτερολέ¬ 
πτων, του οργάνου χειρισμού του μηχανισμού υαλοκαθαριστήρα ρυθμισμένου’στην 
υψηλότερη συχνότητα σαρώσεως. 

Η εξωτερική επιφάνεια του άλεξηνέμου είναι τελείως απηλλαγμένη λιπών δια 
εκφυλισμένου οινοπνεύματος ή δι“ ενός ισοδυνάμου διαλυτικού μέσου. Μετά την 
ςηρανση τίθεται μια διάλυση αμμωνίας τουλάχιστον 3% και το μέγιστο 10% αφήνεται 
να στεγνώσει και σκουπίζεται η επιφάνεια του άλεξηνέμου με ένα κομμάτι βαμβακε¬ 
ρού υφαοματος. 

Επι της εξωτερικής επιφάνειας του άλεξηνέμου εναποτίθεται ένα ομοιόμορφο στρώμα 
μίγματος δοκιμή; (βλέπε παράρτημα V), που αφήνεται να στεγνώσει. 

Για την μέτρηση του πεδίου του μηχανισμού υαλοκαθαριστήρα που προδιαγράφεται 
στα σημεία 5.1.2 καί 5.1.2.1, η έξωτερική επιφάνεια τού άλεξηνέμου νπσχειται στην 
υποδεικνυόμενη στα σημεία 6.1.3 χαι 6.1.9 έπεξεργασία ή σέ μία άλλη ισοδύναμη 
επεςεργασια. * 

Τό πεδίο του υαλοκαθαριστήρα σχεδιάζεται καί συγκρίνεται πρόςτό διάγραμμα των 

ί2 01 0πο:Γι; ^£ΐ*ι*Γύονται στά σημεία 5.1.2 καί 5.122.1, νιά νά 

έπαλησπΚϊει οτι ϊίληρούντΒΐ οί 

^Γαημ^ϊΐ 8’κα?ΗΤο ^ Φ" 1 *****"™* ™ άλεξηνέμου όπως περιγράφεται 
Γοϊί 6 · 2 · 3 /ίαΐ δ1 · 9 ’ 0 ““ί*"** ύδατος δυνατα, να χρησ,μαποιηθεί «όλες ης 

^ ι ' ου 5111 ^ΊΡούνταμ βταν' το όχημα ύπόκειται σε 
θερμοκρασία περιβάλλοντος ·18±3* Ο επί μίαν ελάχιστη χρονική δώρκεμ, 4 ωρών, οϊ 
. μηχανισμοί υαλοκαθαριστήρα ρυθμίζονται στην θίάη του οργάνου χειρισμού, η οποία 
αντιστοιχεί στην υψηλότερη συχνότητα, «ληρουμένων μον συνθηκών του ^ψείου 
6.1.4. καμμια προδιαγραφή αφορώοα το σαρωμένο πεδίο δεν έπεβάλλίιαι. 
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6 . 2 . 

6 . 2 . 1 . 

6.2.1.1. 

6 . 2 . 1 . 2 . 

6.2.1.3. 

6 . 2 . 2 . 

6.2.3. 

6.2.3.1. 

6.2.3.2. 

5.2.3.2.1 

. 6.2.4. 

6.2.4.1. 

6.2.4.2. 


Μηχανισμοί εχιοδευτήρα ύδατος 
Συνθήκες δοκιμής 
Δοκιμή αριι). 1 

Ο μηχανισιιός εκτοξεντήρα νδυτος πληρούται νδαχος μέχρι των ακρααυσίων. στη 
συνέχεια εκτίθεται, σε θερμοκρασία περιβάλλοντα: 20 λ 2* Ο επί εν ιλώχιστσν 
-/οονιχόν διάστημα 4 ωρών. Όλα χα ακροφνσια είναι εμφραγμίνα και το όργανο 
χειρισμού ενεργοποιείται όςη φορές ανά λεπτό. κάθε περίοδο; λειτουργίας διαρχεί 
τουλάχιστον 3 δευτερόλεπτα. Άν ό μηχανισμός ενεργοποιείται διά τής μυϊκής 
ενεργείας του οδηγού» η προδιαγραφόμενη δύναμη,δεικνύεται στον κατωτέρω πίνακα: 


Τνπβς ήνΤΛίαί 

Π9004β>ν<»Φ<>μ<>ιΐ| δννηχοη 

Χειροκίνητος 

Π έως 13,3 άηΝ 

Ποδοκίνητος 

40 έως 44.5 άαΝ 


Στην περίπτωση των ηλεκτρικών αντλιών, ή τάση δοκιμής πρέπει να είναι τουλάχιστον 
ίση προς τήν όνομαστική τάση χωρίς πάντως νά υπερβαίνει αυτήν την τελευταία πλέον 
των 2 νοίι. 

Η λειτουργία τού μηχανισμού έχτοΐευτήρα ύδατος, όταν έχει πραγματοποιηθεί η 
δοκιμή, πρέπει να ανταπακρίνεται στις προβλεπόμενε; στο σημείο 2.21 απαιτήσεις. 

Δοκιμή αριιί. 2 

Ο μηχανισμός έκτοςευτήρα ΰδατας είναι πλήρης ΰδατος μόνοι των ακροφυσίων καί 
εκτεθειμένος σε θερμοκρασία περιβάλλοντος —18 ± 3* Ο έπι ένα τουλάχιστο χρονικό 
διάστημα 4 ωρών. Τό όργανο χειρισμού ενεργοποιείται 6 φορές ανά λεπτό, κάθε 
περίοδος λειτουργίας διαρχεί τουλάχιστον 3 δευτερόλεπτα, ασκείται η προδιαγραφό¬ 
μενη στο σημείο 6.2.1. δύναμη. Ο μηχανισμός στη συνέχεια νπόκειται σε θερμοκρασία 
περιβάλλοντος 20 τ 2' Ο, έως δτσιι α πάγος λειώσει τελείως. Η λειτουργία του 
μηχανισμού εκτοξεντήρα ύδατος επαληθεύεται εν συνεχεία δια της ενεργοποιήσεώς 
του σύμφωνα αε τις προδιαγραφές του σημείου 62.1. 

Δοκιμή ασιθ. 3 (δοκιμή εκθέσεως σε χαμηλέ; θερμοκρασίες) 

Ο μηχανισμός εκτοδεντήρα ύδατος πληρούται με ύδωρ μέχρι των ακροφυσίων καί 
εκτίθεται σέ θερμοκρασία περιβάλλοντος —18 ± 3* Ο επί μιαν ελάχιστη χρονική 
διάρκεια 4 ωρών, και επιβεβαιονταμ ότι όλο τό περιεχόμενο ύδωρ στόν μηχανι¬ 
σμό «πάγωσε. 

Κατόπιν, το σύστημα εκτίθεται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 20 ± 2 "0 μέχρις στον λιώσει τελείως ο 
πάγος, αλλά, εν πόση περίπτωση, όχι περισσότερο από 4 ώρες. Ο κύκλος αυτός πήξεως-τήςεως 

επαναλαμβάνεται έξη φορές. Στη συνέχεια επαληθεύεται η λειτουργία του μηχανισμού 
δια συμμορψώσεως, δια της ενεργοποιήσεώς του σύμφωνα με τις προδιαγραφές τον 
σημείου 6.2.1. 

Ο μηχανισμός εκτοξεντήρα ύδατος είναιπλήρης μέχρι των ακροφυσίων δι* ενός υγρού 
ειδικού για τη λειτουργία του εκτοξευτήρα υδατος σε χαμηλές θεουοκρασίες. Το υγρό 
είναι μια διάλυση 5064 μεθανόλης ή ίοοπροπυλικής αλκοόλης σε νδωρ του Οποίου η 
ακληρότης δέν είναι μεγαλύτερη των 203 %/\ 000 Κρ. 

Ο μηχανισμός εκτίθεται σε μια θερμοκρασία περιβάλλοντος —18 ± 3* ^ επί μία 
ελάχιστη χρονική διάρκεια 4 ωρών. Επαληθεύεται η λειτουργία του μηχανισμού δια 
ενεργοποιήσεώς τον σύμφωνα με τις προδιαγραφές του σημείου 6.2.1. 

Δοκιμή αριθ. 4 (δοκιμή εκθέσεως σε υψηλές Θερμοκρασίες) 

Ο μηχανισμός εχτοςευτήρα ύδατος είναι πλήρης ύδατος μέχρι των ακροφυσίων και 
εκτεθειμένος οε θερμοκρασία περιβάλλοντος 30 ± 3* (2 ετί ένα ελάχιστο χρονικό 
διάστημα 8 ωρών, στη συνέχεια σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 20 ± 2" Ο. Όταν η 
θερμοκρασία έχει σταθεροποιηθεί, επαληθεύεται η λειτουργία τού μηχανισμού διά 
ενεργοποιήσεώς του σύμφωνα με τις προδιαγραφές τον σημείου 6.2.1. 

Άν ένα τμήμα του μηχανισμού εκτοξευτήρα ύδατος εύρίσκεται εντός τού χώρου του 
κινητήρα, 0 μηχανισμός πρέπει να πληρωθεί ύδατος, μέχρι τών ακροφυσίων και να 
εχτεθεϊ ο* θερμοκρασία περιβάλλοντος 80 ± 3* Ο επί ελάχιστο χρονικό διάστημα 8 
ωρών. Επαληθεύεται η λειτουργία τον μηχανισμού δια ενεργοποιήσεώς τον σύμφωνα 
με τις προδιαγραφές τον σημείο» 6.2.1. 
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6 ·> 4 3 Αν κανένα τμήαα του μηχανισμού εκτοΐευνήρα ιίδατος δεν ενρΐοχπαι εντός τον 

χώρου του κινητήρα. ο μηχανισμός πρέπει να-πληρωθεί ϋδατο; μέχοι τών άκ^οφυαίιβν 
καί νά έκτεθεϊ αέ θερμοκρασία περιβάλλοντος 60 ± 3* Ο έπί «να ελάχιστο χρονικό 
διάστημα 3 ωρών. Επαληθεύεται ή λειτουργία τού μηχανισμού διά ενεργοποιηοεως 
του σύμφωνα μέ τί; προδιαγραφές τού σημείου 6.2.1. 

6.2.5. Δοκιμή όριθ. 5 (δοκιαή τής αποτελεσυατικοτητος του μηχανισμού εκτοξεντήρα 

ύδατος τροόλεποιιέν-η στο σημείο 5.2.3.) 

6.2.5.1. Ο μηχανισμός εκτοξίντήρα ύδατος πρέπει να είναι πλήρης ύδατος μέχρι των 

αχφοφνσυσν. 

Ενώ το όχημα ευςίσκεται σε στάση και χωρίς αξιοσημείωτη επίδραση του ανέμου, το ή τα ακροφύσια 
του εκτοξευτήρα ύδατος, εάν όνοι ρυθμιξόμενα, στρέφονται με κατεύθυνση τη ζώνη ατοχου της 
εξωτερικής επιφάνειας του αλεξηνέμου. Γιά νά πραγματοποι¬ 
ηθεί αυτό, αν ο μηχανισμός ενεργοποιείται δια της μυϊκής ενεργείας του οδηγού, η 
δύναμη που θα χρησιμοποιηθεί δέν πρέπει να νπερόαίνει την π ροόλ επομένη στα 
σημείο 6.2.1.1. Αν ο μηχανισμός ενεργοποιείται δια μιας ηλεκτρικής αντλίας, 
εφαρμόζονται οι προδιαγραφές του σημείου 6·1.4. 

6.2.5.2. Η έξωτιρική επιφάνεια του" αλεξινέμου υπόκειται στη* υποδεικνυόμενη στασιηιεία 
6.1.3. και 6.1.9. επεξεργασία. 

6.2.5.3. Ο μηχανισμός εκτοξευτήρα ύδατος ενεργοποιείται στη συνέχεια όπως υποδεικνύεται 
άπό τον κατασκευαστή κατά τη διάρκεια 10 κύκλων αυτομάτου λειτουργίας του 
υαλοκαθαριστήρα στην υψηλότερη συχνότητα και μετράται η αναλογία τής ςώνης 
ορατότητας που προσδιορίζεται στο σημείο 2.2. του παραρτήματος IV, καί έχει έτσι 
καθαρισθεϊ. 

6.3. Όλες οι δοκιμές του μηχανισμού εκτοξευτήρα ύδατος, που περιγρ όφονται στα σημεία 
6.2.1, έως 6.2.4. πραγματοποιούνται είτε έπί ένδς και τον αντου μηχαηομσϋ 
τοποθετημένου επί ενός οχήματος αντιπροσωπευτικού του τύπου οχήματος προς 
έγκριση, είτε επί ενός και του αύτού μηχανισμού μη τοποθετημένου επί ενός Οχήματος, 
για τον οποίο έχει αιτηθεΐ η έγκριση ΕΟΚ ως τεχνικής ολότητος. 


7 . 

7.1. 

7.2. 


73. 


7.4. 


ΣΗΜΑΝΣΗ 

Κάθε σύατηιια εκτοΐευτήοων ύδατας,.το οποίο είναι σύμφωνο προς τον τύπο που Γ^ρινετω 
σύ'μφωνα μέ την παρούσα οδηγία ως ιδιαίτερη τεχνική μονάδά, φεοει σήμα εγν.οιση: ΕΟΚ 

τύπου. 


Το σήαα αυτό συνίσταται από ένα παραλληλόγραμμο που περιβάλλει το γράμμα « 
ακολουθούμενο από τον διακριτικό αοιθιιό ή γοαμματα του κοατους μέλους το οποίο 
-/ορή'οιοε την έγκριση τύπου: 


1 για τη Γερμανία 

2 για τη Γαλλία 

3 για την Ιταλία 

4 για τις Κάτω Χώρε; 

5 για το Βέλγιο 

9 για την Ισπανία 


11 για το Ηνωμένο Βασίλειο 
13 για το Λουξεμβούργο 
13 για τη Δαντα 
21 για την Πορτογαλία 
23 για την Ελλάδα 
ΙΗΙ για την Ιρλανδία 


Πρέπει επίσης να πεοιλαιιβάνει. κοντά στο παςα/λ.ηλογραμμο. τον -βασικό αριθμό εγκρί¬ 
νω-· που αναγράψει στον τοαεα 4 του αριθμού έγκρισης τύπου, τον οποίο αναφεΟΒ το 
παοαοτημα VII ΚΥΜ727 1/3990/32 '. Προηγούνται τα δύο ψηφία που υποδεικνύουν τον 
νοοΓΓ'ούιιενρ αοιθαό σειοαε -/ια τη» πλέον πρόσφατη σημαντική τεχνική τροποποιησητο. 
η.Λ. 500/83' ' . κατά την ημερομηνία κατά την οποία χορηγήθηκε η έγκριση ΕΟΚ. 
τύπου. Για την παρούσα οδηγία ο αριθμό; σειράς είναι 00. 


Το σήμα έγκοισης ΕΟΚ τύπου πρέπει να τίθεται στον περιέκτη ..του υγρού των εκτοξεντήρων 
ύδατο: κατά τρόπο ώστε να είναι ανεξίτηλο και ευανάγνωστο ακόμη και αν η διαταςη είναι 
τοποθετημένη σε όχημα. 


Παράδειγμα του σήματος έγκριση; ΕΟΚ τύπου δίδεται στο προσάρτημα. 


8. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ 

8.1. Σε περίπτωση τροποποιήσεων των εγκρίσεων που χορη^ύνται βάση της παρούσα; οδηγίας, 
•ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 5 της ΚΥΑ 4/271/3550/^. 


9.1. 


ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

Τα μέτρα, με τα οποία διασφαλίζεται η συμμόρφωση τη; παραγωγής, λαμβάνονται σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 10 της ΚΥΑ 47271/2660/92 
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Προσάρτημα 

Υπόδειγμα του σήματος έγκρισης ΕΟΚ τύπου 




Το σύστημα εχτοξευτήοων ύδατο; που φέρει το ανωτέρω σήμα έγκρισης ΕΟΚ τύπου είναι μια διατα,η 
η οποίαεχει ιγκριθεί στην Ισπανία (ε 9) με τον βασικό αριθμό εγκρίσεως 0146 βάσει της παρούσας 
οδηγίας. Τα χρησιμοποιούμενα ψηφία είναι απλώς ενόειχτ.κα> 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 

ΑΙΑΔΙΚΛΉ λ. ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΘΕΙ ΠΛ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥΣΗΜΕΙΟΥ Η 
££Τΐ£ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΓΩΝΙΑΣ ΚΛΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΕΡΕΙΣΙΝΩΤΟΥ ΚΑΙ ΠΑ ΤΗΝ ΕΞΑΚΡΙ- 
ΒΟΤΗ ΤΗ^ ^ΧΕΠΚΗΣ ΘΕΣΕΩΣ ΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ Η ΚΑΙ Η ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ 
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗΣ ΓΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΓΩΝΙΑΣ ΚΛΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΕΡΕΙΣΙ¬ 
ΝΩΤΟΥ 


— Ισχύει το παράρτημα III του ΓΊ.Δ. 1362/81 όποζ τραι ιυ οιηθηκε με την ΚΥΑ 25162/4577/^1.10.91 









ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΟΣ {ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III 

ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ 

ΑΡΧΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΝΛΓΝΩΡΓΣΕΩΣ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΟΥ ΣΥ¬ 
ΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 

1. ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ .ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΡΧΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ 
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

Για να Ελεγχθούν οι χαρακτηριστικές διαστάσεις στο εσωτερικό καί «χ εξωτερικό του .τρος 
έγκριση παρονσιασθέντας σχήματος σύμφωνα τρος την παρούσααπάφΟΟη.τρέχει για να 
επανευρεθούν επί τον πραγματικόν σχήματος χατασχευασθέντος δάοει των σχεδίων τον 
κατασκευαστή, τα ειδικά σημεία τα οποία απεικονίζονται στα σχέδια τον κατασκευαστή, να 
προσδιοριαθούν επακριβώς οι σχέσεις μεταξύ των συντεταγμένων, οι οποίες καύορίσύησαν στα 
πρώτα στάδια της μελέτης τον σχήματος στα πλαίσια του τρισδιάστατον συστήματος, που 
προσδιορίζεται στο σημείο 2.3. του παραρτήματος I και η δέση των αρχικών σημείων 
αναγνωρίσεως, που προσδιορίζονται στο σημείο -2.4. του παραρτήματος I. 


2. ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΧ ΕΣ ΕΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΦΟ¬ 
ΡΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΩΣ 

Για να προσδιοριστούν οι σχέσεις αυτές, λα μδ άγεται ένα επίπεδο αναφοράς επί του εδάφους, που 
φέρει τους διαόαθμισμένους άξονες των χ και γ. Η εικόνα 3 του συμπληρωματικού παραρτήμα¬ 
τος στο παρόν παράρτημα δεικνύει την μέθοδο που πρέπει να χρησιμοποιηθεί προς τον σκοπό 
αυτό. Το επίπεδο αναφοράς συνίσταται από μια επιφάνεια σκληρή επίπεδη και οριζόντια επί της 
οποίας ευρίσκεται το δχημα και επί της οποία; έχουν τοποθετηθεί στερεώς δυο κλίμακες 
μετρήσεως διαβαθμισμένες σε χιλιοστόμετρα, πού Οφείλουν να έχουν ελάχιστο μήκος 8 μέτρων για 
τον αξσνα των χ και 4 μέτρων για τον άξονα τών γ. Πρέπει νά είναι προσανατολισμένες καθέτως η 
μια πρός την άλλη, όπως ίμφαίνεται στην εικόνα 3 τού συμπληρωματικού παραρτήματος στο 
παρόν παράρτημα. Η τομή των κλιμάκων αυτών είναι ή «αρχή συντεταγμένων στο έδαφος». 

3. ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ 

Για να ληψθονν υπόψη οι ανισότητες στάθμης στο επίπεδο αναφοράς ή την επιφάνεια δοκιμής, 
είναι απαραίτητο να μετρηθούν οι αποκλίσεις σε σχέση προς την αρχή συντεταγμένων στο έδαφος 
κατά μήκος των δυο κλιμάκων των συντεταγμένων χ και γ, ανά διαστήματα των 250 πιπι, και να 
χαταγραφούν τα αποτελέσματα των μετρήσεων για να έπίλθουν οί έπιθνμητές διορθώσεις κατά 
τον έλεγχο του Οχήματος. 


4. ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ 

Για να ληφθονν υποψη οι ελάχιστες αποκλίσεις ύψους αναρτήσεως, κλπ. είναι απαραίτητο να 
υπάρχει ένα μέσο επαναφοράς των σημείων αναγνωρίσεως ποο της διενεσνείας των μετρήσεων, 
στις θέσεις, των οποίων οί συντεταγμένες είχαν προσδιορισθεί κατά το στάδιο των μελετών. Εξ 
άλλου, πρέπει να ύφίσταται δυνατότητα ελαφρός μετακινήσεως τού Οχήματος έγχαρσίως καί/ή 
κατά μήκος για να τοποθετείται όρθώς εν σχέσει προς τα έπίπεόα αναφοράς. 


5. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Του οχήματος τοποθετηθεντός ορθά σε σχέση πρός το σύστημα αναφοράς και στην προδλεπομένη 
θέση κατά το στάδιο των μελετών, είναι εύκολο να προσδιορισθεί η θέση των σημείων που είναι 
απαραίτητα για τη μελέτη των συνθηκών όρατότητος προς τα εμπρός. Για να προσδιοριαθοϋν οι 
οροί αυτοί, όύνανται να χρησιμοποιηθούν θεοδόλιχοι, φωτεινές πηγές η συστήματα φερομένων 
σκιών, ή οποιοσδήποτε άλλος μηχανισμός τού οποίου η ισοδυναμία θα είναι δυνατόν νά 
αποδειχθεί. 





Πμοοδιορκτμάς ιών οηιιίίιυν V γιά |ι!<ι γωνία 23" ι«0 {-ρηοινώιαυ 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΙΜΗΣΕΟΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 







Ρ.ίκόνα 3 

Ίχνος ίπί τον ίδάφους ιοί ... 

κιιτακοοίκρου ίπιπίδονπού ΊϊμΟυΙΚ* ύ,οΓ.ον,ίοο ,.ορ.,οπ.κ; Ιχνος τον Λ.αμηκονς οχο μεοο τον 

διίρχίται Λπό ιό κέντρο τΓον Λχ»|μ«χος ίπιπίδον 

έμπροοΟίισν τροχών 
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I 


κλίμακες μετρήσεως διευθετημένες κατ' ΛρΟή 
γωνία καί ιπερεοψένες ίτιί τού εδάφους 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΙΜΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΘΕΙ ΓΙΑ ΙΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΝ ΖΟΝΟΝ ΘΡΑΣΕΟΣ ΕΠΙ 
ΤΟΝ ΑΛΕ3ΙΝΕΜ0Ν ΤΟΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΐίΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Μ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΠΡΟΣ ΓΔ ΣΗΜΕΙΑ '/ 

1. ΘΕΣΗ ΤΟΝ ΣΗΜΕΙΟΝ V 

Μ. Οι πίνακες I και II δεικνύουν τη θέοη των σημείων V σε σχέση προς το σημείο 3. 
όπως αυτή εξάγεται από τις συντεταγμένες X. Υ και Ζ. στο τρισδιάστατο σύστημα αναφοράς. 

1.2. Ο πίνακας I δεικνύει τις συντεταγμένες βααεως γιο μία προβλεπομένη γωνία κλισεως 
του ερεισίνωτου 25'. Η θετική διεύθυνση των συντεταγμένων δεικνύεται στο παραρτημα III. 
εικόνα I. 


ΠΙΝΑΣ I 



Σημείο V 

X 

Υ 

Ζ 

Ί, 

68 πηπ 

* 5 ιτιπι 

665 ηπτ | 

V. 

68 πιγϊι 

- 5 πνη 

583 ιτιπι | 


1.3. Διόρθωση που πρέπει να επελθει στις προβλεπομενες γωνίες κλισεως του 
ερεισίνωτου του καθίσματος, τις διαφορετικές των 25". 

1.3.1. 0 πίνακας II δεικνύει τις συμπληρωματικές διορθώσεις που πρέπει να επέλθουν 
στις συντεταγμένες X και Ζ κάθε σημείου V. όταν η προβλεπσμένη γωνία κλισεως του 
ερεισίνωτου διαφέρει των 25". Η θετική διεύθυνοη των συντεταγμένων δεικνύεται ατο 
παράρτημα III, εικόνα 1. 
























ΦΕΚ 654 
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2. ΖΩΝΕΣ ΟΡΑΣΕΩΣ 

2.1 Δύο ζώνες οράοεως καθορίζονται οπό τα σημείο V. 

2.2. Η ζώνη ορασεως Α είναι η ζώνη της εξωτερικής φαινομ^νης επιφάνειας του 
ολεξινέυου. που περιορίζεται από τα 4 ακόλουθο επίπεδα, τα οποίο εκκινούνται εκ των 
αημειων V. εκτείνονται προς τα εμπρός (βλέπε εικόνα 1): 

- ενα κατακορυφο επίπεδο που διέρχεται απο τα V. και % και σχηματίζει προς τα 
αριστερά με τον άξονο των X μία γωνίο 13\ 

- ένα επίπεδο παράλληλο προς τον άξονα Υ διερχόμενο από το σημείο V, και οχηματιζον 
προς τα άνω με τον άξονα των X μία γωνία 3”. 

- ένα επίπεδα παράλληλο προς τον άξονα των Υ διερχόμενο εκ του σημείου V] και 
οχηματιζον προς τα κάτω με τον άξονο των X μία γωνία ! α . 

- ένα κατακορυφο επίπεδο που διέρχεται από τα V. και V» και σχηματίζει προς τα δεξιά 
με τον άξονα των X μία γωνία 20”. 

2.3. Η ζώνη οράοεως 6 είναι η ζώνη της εξωτερικής επιφάνειας του αλεξινέμου, που 
κείται πλέον των 25πνη εκ του πλευρικού άκρου της διαφανούς επιφάνειας και περιορίζεται 
απά την τομή της εξωτερικής επιφάνειας ταυ αλεξινέμου με τα 4 ακόλουθα επίπεδα (βλέπε 
εικόνα 2): 

- ένα επίπεδο προσανατολισμένο κατά 7* προς τα άνω οε σχέση προς τον άξονα των X 
που διέρχεται εκ ταυ σημείου V· και παράλληλο προς τον άξονα των Υ. 

- ένα επίπεδο προοανατολιομένο κατά 5” προς τα κάτω προς τον άξονα των X, που 
διέρχεται από το σημείο V, και παράλληλο προς τον άξονα των Υ. 

- ένα κατακόρυιρο επίπεδο που διέρχεται από το V. και V* και σχηματίζει προς τα 
αριστερά με τον άξονα των X μία γωνία 1Γ. 

- ένα επίπεδο συμμετρικό του προηγουμένου οε σχέση προς το διάμηκες στο μέσο του 
οχήματος επίπεδο. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 

ΜΙΓΜΑ ΠΑ ΤΗ ΔΟΚΙΜΗ ΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΝ ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΑ ΚΑΙ ΕΚΤΟΐΕΥΓΗΡΑ ΥΔΑΤΟΣ 

Το μίγμα δοκιμής, που προβλέπει οτα σημείο 6.1.9. του παραρτήματος I, περιέχει, κατ 
όγκο 92.5*3 άδοτος (σκληρότητας κατώτερος των 205 ς/1000 Κ 9 κατόπιν εξατμϊσεως). 5% 
κεκορεσμένου υδατώδους διαλύματος άλατος (χλωριούχο νάτριο» και 2.5%κόνεως της οποίας 
η ουνθεση δίδεται απο τους πίνακες I και II. 

ΠΙΝΑΚΑΣ I 

Ανάλυοη της κόνεως δοκιμής 
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ΕΦΗΜΕΡ1Σ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΟΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI 

ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (όχημα) 


Έγγραφο πληροφοριών αριθ. 

ανμψοονα μ* το παράρτημα I τη; ΚΥΑ 47271/3^x3/92 σχετικά με την έγκριση ΕΟΚ τύπου 

σχήματος όσον «φορά τα συστήματα υαλοκαθαριστήρων και εκτοίενΓηίρων ύδατος Π .Δ . 500/93 
του Συμβουλίου όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την ΚΥΑ 

Οι ακόλουθες πληροφορία παρέχονται κατά περίπτωση. εις τριπλούν και περιλαμβάνουν πίνακα περιεχο¬ 
μένων. Τυχόν σχέδια υποβάλλονται υπό κατάλληλη κλίμακα σε μέγεθος Α4 ή διπλωμένα στο μέγεθος αυτό 
και είναι επαρκώ; λεπτομερή. Τυχόν φωτογραφίες πρέπει να δείχνουν επαρκείς λεπτομέρειες. 

Εάν τα συστήματα. τα κατασκευαστικά στοιχεία ή οι ιδιαίτερες τεχνικές μονάδες διαθέτουν ηλεκτρονικά 
χειριστήρια, πρέπει να δίδονται πληροφορίες σχετικά με τις επιδόσεις τους. 

0. ΓΕΝΙΚΑ 

0.1. Μάρκα (εμπορική επωνυμία του χαιβσχευαστή): 

04. Τύπος και γεντκή(ές) εμπο ρι κή ές) περιγραφή(ές): 

03. Μέσα αναγνώρισης του τύπου, εφόοον υπάρχει σχετική σήμανση στο όχημα (β): 

03.1. θέση της εν λάχω σήμανσης: 

0.4. Κατηγορία οχήματος (γ): 

03. Όνομα και διεύθυνση-τυ» κ α τ ασκευαστή 

03. Διεύθυναη(εις) του (τιον) εργοσυαοίσ«((*ν) συναρμολόγησης: 

1. . ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

1.1. Φωτογραφίες ήέκαι σχέδια ανταροοβπευτικού σχήματος: 

2. ΜΑΖΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ε) (σε λς και πιω) 

2.61 Μάζα ταυ οχήματος με το αμ ά ξω μα ο* ετοιμότητα λειτουργίας ή μάζα του πλαισίου με το 
θάλαμο, εφόσον ο κατασκευαστής δεν παρέχει το αμάξωμα (με ψυκτικό μέσο, λιπαντικά, 
καύσιμο, εργαλεία, εφεδρικό τροχό και οόηγο) (ιε) (μέγιαη και ελάχιστη για κάθε έκδοση) 

3. ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΙΣΧΥΟΣ (ιζ) 

32.1.8. Μέγιστη καθαρή ισχύς (*):.IV σης.ΣΑΛ 

323. Ηλεκτρικό σύστημα 

323.1. Ονομαστική τάση:.V, 9εηκή(αρνητιχή γείωση (I) 

3232. Γεννήτρια 

3.232.1. Τύπος: 

32322. Ονομαστική ισχύς:.νΑ 

4. ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ (χβ) 

Α7. Ανώτατη ταχύτητα του οχήματος και σχέση του κιβωτίου με την οποία επιτυγχάνεται η 
ταχύτητα αυτή (σε λτηΛ) (κγ,ρ 

9. ΑΜΑΞΩΜΑ 

9.4.1. Στοιχεία των κύριων σημείων αναφοράς μι επαρκείς λεπτομέρειες ώστε να καθίστανται άμεσα 

αναγνωρίσιμα και να δυνατοί να επαληθευτεί η θέση του καθενάς ως προς τα άλλα και ως προς 
το σημείο Η; 

93.1. Αλεξήνεμο 


Η αρίθμηση των σημείων ηβ οιυκοσ φπ ώ ^ πρυ ΤΜΜρη π ιυοόντ οι στα παρόν έγγραφο πληροφοριών αντιστ ο ιχούν οι 
εκείνες του παραρτήματος I της ΚΥΑ 4 Λ? 71 / 3 £ 0 / 3 ': 

Τα σημεία πη δεν είναι σχετικά με τους σταίώ ς της παρο ϋ οας οδηγίας καραΧεύτονται. 
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9.5.1.2. Τρόπος στερέωσης: 

9.5.1.4. Αοιθμός(οϊ) έγκρισης: 

9.6. Υαλοκαθαριστήοαςίες) 

9.6.1. Λεπτομερής τεχνική περιγραφή (συμπεριλαμβανομένων φωτογραφιών ή σχεδίων): 

9.7. Εκτοςεντήρας νδατος 

9.7.1. Λεπτομερής τεχνική περιγραφή (.τεριλαμβανοιιενων φωτογραφιών ή σχεδίων) ή αν είναι εγκε¬ 
κριμένος ως ιδιαίτερη τεχνική μονάδά, αριθιιός έγκριση; τύποι;: 

9.8. Σύστημα αποπάγωσης και αποθάμβωσης 

9.8.2. Μεγίστη ηλεκτρική κατανάλωση;.λ\ν 

9.10. Εσωτερικά εξαρτήματα 

9.103. Καθίσματα 

9.10.3.5. Συντεταγμένες ή σχέδιο του σημείου Κ (*δ) 

9.1033.1. Κάθισμα οδηγού: 

9.103.6. Γωνία ερεισίνωτου σύμφωνα με τη μελέτη 

9.103.6.1. Κάθισμα οδηγού: 

9.103.7. Διαδρομή ρύθμισης του καθίσματος 

9.103.7.1. Κάθισμα οδηγού: 

9.103. Συστήματα θέρμανση; για το διαμέρισμα επιβατών 

9.1033. Μεγίστη ηλεκτρική κατανάλωση:. λ\ν. 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII 

ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ιδιαίτερη τεχνική μονάδα} 

Έγγραφο πληροφοριών αριθ. 

σχετικά ιιε την έγκριση ΕΟΚ-τύπου ως ιδιαίτερης τεχνικής μονάδας των συστηιιάτων εκτοξευτήρων 
(Π. Δ. 500/0:· ] όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την Κ. Υ. Α. 

Οι ακόλουθες πληροφορίες παρέχονται, κατά περίπτωση, εις τριπλούν και περιλαμβάνουν πίνακα περιεχο¬ 
μένων. Τυχόν σχέδια υποβάλλονται υπό κατάλληλη κλίμακα σε ιιέγεθος Α4 ή διπλωμένα στο μέγεθος αυτό 
και είναι επαρκώς λεπτο>ιερή. Τυχόν φωτογραφίες πρέπει να δείχνουν επαρκείς λεπτομέρειες. 

Εάν τα συστήματα, τα κατασκευαστικά στοιχεία ή οι ιδιαίτερε; τεχνικές μονάδες διαθέτουν ηλεκτρονικά 
χειριστήρια, πρέπει να δίδονται πληροφορίες σχετικά ιιε τις επιδόσεις τους. 

0. ΓΕΝΙΚΑ 

0.1. Μάρκα (εμπορική επωνυηιία του κατασκευαστή): 

0.2. Τύπος και γενική(ές) εμπορική(ές) περιγραφή(ές): 

03. Όνομα και διεύθυνση του κατασκευαστή: 

0.7. Στην περίπτωση κατασκευαστικών στοιχείων και ιδιαίτερων τεχνικών μανάδων, θέση και τρόπος 
στερέωσης του σήματος έγκρισης ΕΟΚ: 

0.8. Δοεύθυνση(εις) του(των) εργοστασίου(ων) συναρμολόγησης: 

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

1.1. Λεπτομερής τεχνική περιγραφή [περιλαμβανόμενων φωτογραφιών ή σχεδίων) στην οποία επισημαί- 
νονται τα -κατασκευαστικά στοιχεία που μπορούν να τοποθετηθούν στο χώρο της μηχανής. 

1.2. Τυχόν περιορισμοί χρήσης και συνθήκες τοποθέτησης: 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΈΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ (όχημα) 


[μέγιστε; διαστάσεις: Α4 {210 χ 297 ιηπ)] 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΚΡΙΣΗ! ΕΟΚ ΤΥΠΟΥ 
Ανακοίνωση που αφόρα: 


Σφία',Ίδα της διοίκηση; 


— έγκριση τύπον ( ! ) 

— επέκταση έγκρισης τύπου {') 


— απόρριψη έγκρισης τύπου (') 


— απόσυρση έγκριση; τύπου (') 

ετ·ός τύπον οχήματος/κατασκευασηκού στοιχείου/ιδιαίτερης τεχνικής μονάδάς( ! ) σχετικά με το Π.Δ. 
.500/83 όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την Κ.Υ.Α.. 

Αριθμός έγκριση; τύπον. 

Λόγος επέκτασης: 


Τμήμα I 

0.1. Μάρκο (εμπορική επωνυμία τον κατασκευαστή); 

0.2. Τύπος και γενική{ές) εμπορική(ές) περιγραφή(ές): 

00. Μέσα αναγνώρισης του τύπου, εφόσον υπάρχει σχετική σήμανση στο όχυμα/κατασκενασακο στοι- 
χείοΛδιαϊεερη τεχνική μονάδα (') Ο 

00.1. Θέση της εν λόγω σήμανσης; 

0.4. Κατηγορία οχήματος 0: 

03. Όνομα και διεύθυνση του κατασκευαστή: 

0.7. Στην περίπτωση κατασκευαστικών στοιχείων και ιδιαιτέρων τελικών μονάδων, θέση και τρόπος 
στερέωσης του σήματος έγκρισης ΕΟΚ; 

0.8. Διεύθυνση(εις) του(των) εργοστασίου (ων) συναρμολόγησης; 

Τμήμα 11 

1. Συμπληρωματικές πληροφορίες (ενδεχομένως): βλέπε προσάρτημα 

2. Τεχνική υπηρεσία αρμόδια για τη διεξαγωγή των δοκιμών; 

3. Ημερομηνία της έκθεσης δοκιμών: 

4. Αριθμός της έκθεσης δοκιμών: 

5. Παρατηρήσεις (ενδεχομένως); βλέπε προσάρτημα 

6. Τόπος; 

7. Ημερομηνία: 
δ. Υπογραφή; 

9. Επισυνάπτεται το ευρετήριο του πακέτου πληροφοριών που έχει υποβληθεί στην αρμόδια για τις 
εγκσΐσει; αρχή, το οποίο χορηγείται κατόπιν αιτήσεως. 

Ποοααατψα 

οτο πιστοποιητικό έγκρισης τύπου αριθ. 

που αφορά την έγκριση τύπου οχήματος σχετικά με το II.Δ. οΙΛ/ω- όπως 
τροποιήθηκε τελευταία από την μςνΑ . 


1. Συμπληρωματικές πληροφορίες 

1.1. Υαλοκαθαριστήρας, — αριθμός βραχιόνων; 

12. Εκτοξευτήρας νδατος, — τρόπος λειτουργίας: 

— σήμα έγκρισης τύπου (όπου ισχύει): 

5. Παρατηρήσεις: 

(π.χ, ισχύει για σχήματα με το τιμόνι είτε αριστερά, είτε δεξιά) 


(ή Διαγράφεται ό,τι δεν ισχύει . . ._ 

ή Εάν τα μέοα αναγνώρισης ΤΟ* τύπο* περιέχουν χαρακτήρες που δεν «ναι σχετικοί με την περιγραφή τβ* τύπων των 
οχημάτων, των χαταοχευαοτυιώ* ««χάωτ ή των ιδιοπτρυ» τεχηχών μονάδων που καλύπτονται απο το παραν 
πιστοποιητικό έγκρισης τύπου, οι χαρακτήρες αυτοί υποδεικνύονται στα έγγραφα με το σύμβολα «7. {.τχ 

(>) Όπως ορίζεται στο παράρτημα IIΑ της Κ ΥΑ "47271/3950/92 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ (ιδιαίτερη τεχνικά μονάδα) 

ΥΠΟΛΕΙΓΜΑ 

[μέγιστε; διαστάσεις: Α4 (210 χ 297 ιπιτι>1 

ΠΙΓΓΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΚΡΙΣΗΝ ΕΟΚ ΤΥΠΟΥ τη; δωιχηση: 

Ανακοίιωση που αφορά: 

— έγκριση τύπου {') 

— επέκταση έγκρισης τύπου (') 

— απόρριψη έγκρισης τύπου (') 

— απόσυρση 1 έγκρισης τύπου (') 

ενό; τύπου οχμ'ιματοςύκατασκενασηκού στοιχειου/ιδιαίτερη: τεχνικής μονάδας ( ι ) σχετικά ιιε το Π . Δ . 
500/82 , όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την Κ . Υ. Α . 

Αριθμός έγκρισης τύπου: 

Λόγος επέκτασης: 

Τμήμα 1 

0.1. Μάρκα (εμπορική επωνυμία του κατασκευαστή): 

0.2. Τύπο; και γενική(ές) εμπορική(ές) περιγραφικές): 

6.3. Μέσα αναγνώρισης του τύπο\·. εφόσον υπάρχει σχετική σήμανση στο όχημα/κατασκευαστικό στοι- 
χεία/ιδιαίτερη ττχνική μονάδα (') Ο 
03.1. θέση της εν λόγω σήμανσης: 

0.4. Κατηγορία οχήματος 0 

05. Όνομα και διεύθυνση του κατασκευαστή: 

0.7. Σε περίπτωση κατασκευαστικών στοιχείων και ιδιαιτέρων τεχνικών μονάδων. θέση και τρόπος 
στερέωσης του σήματος έγκρισης ΕΟΚ: 

0.8. Λιεύθυνση(εις) τον(των) εργοστασίον(ων) συναρμολόγησης: 

Τμήμα Π. 

1. Συμπληρωματικές πληροφορίες (ενδεχομένως): βλέπε προσάρτημα 

Ζ Τεχνική υπηρεσία αρμόδια για τη διεξαγωγή των δοκιμών: 

3. Ημερομηνία της έκθεσης δοκιμών: 

4. Αριθμός της έκθεσης δοκιμών: 

5. Παρατηρήσεις (ενδεχομένως): βλέπε προσάρτημα 

6. Τόπος: 

7. Ημερομηνία: 

8. Υπογραφή: 

9. Επισυνάπτεται το ευρετήριο του πακέτου πληροφοριών που έχει υποβληθεί στην αρμόδια για τις 
εγκρίσεις αρχή, το οποίο χορηγείται κατόπιν αιτήσεως. 


Προσάρτημα 


στο πιστοποιητικό έγκρισης τύπου αριθ. ...... 

που αφορά την έγκριση τύπου ως ιδιαίτερης τεχνικής 
εκτοξευτήρων ύδατος σχετικά με Τ.Α, 500/83 
τελευταία από την Κ.Υ.Α. 


μονάδας των συστημάτων 
όπως τροποποιήθηκε 


1, Συμπληρωματικές πληροφορίες 

1.1. Περιορισμοί χρήσης και συνθήκες τοποθέτησης: 

5. Παρατηρήσεις>. 



(!) το» τύπο» «««έχουν χαςκικτήρες που δεν είναι οχετοί με την 

σχημάτων, των έσΜΟΜΜστικών στοιχεων ή των ιδιαίτερων τεχνικών μονάδων «ου χτυπιόνται ο,το το 
«υποποιητικό έγκρισης τύπο», οι χαρακτήρες αυτοί υποδεικνύονται στα έγγραφα με το αυμβολο. ·>■ (π,χ. ΑΒΟ. -λ 
{*) Όπως ορίζεται στο παράρτημα II Α της Κ.Υ.Α 47271/3950/92 
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Η παρούσα απόφαση ισχύει οπό την 1η Ιουλίου 1995. 

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκα- 
λεΐται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεΐ στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 14 Ιουλίου 1995 1 
α υπουργοί 

ΕΘΜΚΗΣΟΚΟΝΟΜΜ Υ*ΥΠ. ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ » ΕΠΚΟΜΟΝΒΜ 

ΠΑΗΝΟΓ ΠΑΠΑΝΤΟΜΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΘΑΣΙΛΗΣ 


ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 







